JOZEF KAROL DRDA 


b. burmistrz miasta Wieliczki 


właściciel realności 


przeżywszy lat 67 opatrzony ss. Sakramentami zakończył życie w dniu 24 Marca 1870 roku. 


Najbhżsi zapraszają na wyprowadzenie zwłok w dniu 26 Marca t. j. w Sobotę o godzinie 9-tój rano do kościoła Parafialnego w Wieliczce 


a po odbytćm NABOŻEŃSTWIE na Cmentarz tamże. 


Kraków — Drukarnia Uniwersytecka 1570. 


